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eines Beispiels . ist die Entstehung. d Be 


ungleichmäßiger Spektralverteilung zu erkennen. 


der ‚subjektiven Störempfindlichkeit. 
sten Keruschahlgsiröhren. ; 


DK 621.373.029.6:621.365.55 


elel en von er en er 


3% im ersten, karl ‚zweiten Teil ausführlich über Wirkungsweise und 


Meßtechnik ei eines Mikrowellengenerators (Magnetron) mit abgeschlossenen 


Arbeitsraum zur dielektrischen Erwärmung von Nahrungsmitteln und Indu- 
produkten berichtet wurde, behandelt der dritte und letzte Teil den 
mechanischen Aufbau ‚eines solchen Gerätes. 


DK 621.317.755 


Elektronische Rundschau 
d. 13 (1959) Nr. 1, S. 20-21 


W. AUER und F. UNGER 

Ein Demonstrationsoszillograf £ 

Es wird ein Oszillograf mit einer 53-cm-Fernsehbildröhre für reine 
rwecke beschrieben. Mit Hilfe eines elektronischen Umschalters sind bis zu 
zier Vorgänge gleichzeitig darstellbar. Jeder Vorgang kann einzeln der Höhe 
ıach verändert, in der Helligkeit geregelt und mit einer Zeitmarke versehen 
werden. Außerdem läßt sich das Bild längs der x-Achse verschieben. Der 
Frequenzbereich reicht von 2 Hz.. .25 kHz bei voller Ausnutzung der Schirm- 
ıöhe. 


Sr 


eldronlsche ‚Rundschau 
3d. 13 (1959) Nr. 1, 5: 25-28 


NL nn nn 


DK 621.316.7 


1. VÖLZ 


Beitrag zur Motorensteuerung bei kleinen Leistungen 


die meisten Arbeiten über elektronische Motorensteuerung waren bisher auf 
‚roße Leistungen zugeschnitten. Im vorliegenden Beitrag werden dagegen 
infache Schaltungen zur Regelung von Motoren kleiner Leistungen behan- 
lelt. Die Berechnungen berücksichtigen alle möglichen Störeinflüsse, die/sich 
Jurch bestimmte Steuerungen unterdrücken lassen. Mit Hilfe eines AaRS 
‚enen Regelkreises sind diese Störungen nochmals zu verringern. 


C. HEINDL 
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Elektronische Rurndhau 
Bd. 13 (1959) Nr. 1, 5.17—19 


REHÜBNER’ rar 0 E BE 
Industriebetrieb von Senderöhren. 


messen sind. Solche Röhren werden Et mit a 
trieben, da sich hierbei einfachere Schaltungen ergeben. 
entsprechend reichlich und ‚richtig dimensionierte Röh 
Rechnungsgang für einen solchen Wechselstrombetrieb : 
Generatorröhren wird an Hand eines Beispiels erläutert. 
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Zum Stand der Oszillografentechnik 
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Einweg-Leitungen .........ess0220.. (Monogram Precision Industries) 
Gaskältemaschine „PW 7000° .............2. 20200000: E (Philips). 
UKW- und Dezimeter-MeBleitungen .............s....: (Rafena Werke) 
Dreistufiger Sender-Verstärker „ASV* .............. (Rohde & Schwarz) 
Elektronischer Fernschreib-Entzerrer ........ Eee (Siemens & Halske) 
Universal-Diktiergerät"„Traveller“ ......... GE (Telefunken) 
Spezial-Kontakteinrichtungen ............2z2rss00neeernonenn (Tuchel) 


Meßgenerator „MG-60‘ mit dekadischer Frequenzeinstellung 
: (Wandel u. Goltermann) 
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Summary 
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the important magnetic properties, measurement results are given for 
the behaviour of German and other ferrites in respect of permeability 
er and loss variation over & temperature range, The results are discussed in 
‘ relation to ferrite characteristies, and proposals made for uniform quality 
er standards. \ 


9.SENNHENN: The Noise Effect caused by Irregular Spectral Distri- 
> bution of Noise Fluctuations p.9—12 
The irregular spectral distribution of noise fluctuations as well as the 
noise distributed constantly over the frequency range has a ratio at 6:1 
to 7:1 between peak and effective values of the noise voltage. The noise 
effect is influenced by various pieture properties. The article gives des- 
cribes of measurements displaying the dependency of the noise voltage 
. on the frequency for different pictures. A characteristic which demon- 
“strates the sensitivity of the eye for noise voltages of different frequen- 
- eies is given of frequently seen TV pictures. An example shows rise and 
"ealeulation of a noise signal with irregular spectral distribution. Tests 
of the subjective noise sensitivity of the noise spectra of the TV scanning 

= valves most in use follow. 


 W. SCHMIDT: Microwave Generators: with Closed Operating Space for 
Dieleetric Heating of Vietuals and Industrial Products p. 13—16 


The method of operation and the measuring technique of a microwave 
generator (magnetron) with closed operating space for dielectrie heating 
- of victuals and industrial products having been described in the first and 
“ second parts of the article, the third and last part deals with the mechan- 
ieal construction of such a unit. 


R. HÜBNER: Transmitting Valves for Use in Industry p. 17—19 


The operation of oseillator valves in industry differs in many respeets 
from that in communication transmitters, and it is understandable that 
valve manufacturers concerned themselves with the development of 
generator valves designed for the stringent demands of industry. Simple 
eircuits are made possible by using a.c. plate operation, and a typical 
operation is calculated. The importance of choosing valves of robust 
design is emphasised. 


W.AUER and F. UNGER: A Demonstration Oscilloscope p- 20—21 


An oscilloscope with a 21’ TV pieture tube for demonstration purposes 
is described. Up to four processes can be displayed simultaneously with 
the help of an electronic switch, each input having independent height, 
brightness, x shift control, and time marker pips. Frequency range 
is 2 c/s to 25 ke/s with full utilization of screen height. 


0. HEINDL: On the State of Oscilloscope Technique p. 22—24 


Whereas the amplifier eircuits including delay networks, time-deflection 
eircuits, and triggering having been described in the first’and second parts 
of the article, the present third and last part considers the technique of 
cathode-ray tubes and their high voltage power supply, the power supply 
unit and the feature of modern oscilloscopes. 


H. VÖLZ: On Blectronic Control of Low-Power Motors p: 25—28 


Whereas previously most articles having discussed eleetronie control 
of low-power motors, the present work deals with simple circuits of 
low-power motor regulation. The calculations take into account all possible 
parasitic influences which can be reduced by suitable control. With the 
aid of a closed control loop these influences can be still further reduced. 


After a brief sketch ‚of the operating conditions in which one uses ferrite . ° 
U cores in horizontal transformers for TV receivers, and a summary of 


‚disponibles. D’une discussion des 


 chauffage dielectrique d’aliments et de produits industriels 


les auteurs communiquent des . 
tions de la perme£abilit6 en alternatif, 
temperature; ceci pour les materiaux 


exigeances concernant le eircuit magnötique. F 
publient des propositions visant des eriteres ui 
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E.SENNHENN: Le 
non homogene eu pP 
ale Aha 
rapporb 


fFet pe: 
er’ 


perturbation & distribution spectrale non homogene 
valeurs de pointe et efficace compris entre 6 et T, 
depend de certaines proprietes de l’image. Des mesures, deeri 
l’article, permettent de definir, pour divers contenus d’image, la 

entre la tension de bruit et la fröquence. Pour un contenu d’ 
fröquemment observ& en television, on &tablit une eourbe indiquant 
visuel pour diverses fröquences de bruit. Un exemple permet de K 
l’origine et la constitution d’un bruit ä distribution speetrale non h« 
gene. La sensation subjective de perturbation est finalement ans 3: 

les spectres de bruit des tubes de prise de vue les plus courants. 


W. SCHMIDT: G£n£rateurs de micro-ondes & espace d’action En 
pP. 1s—1 
Les deux premieres parties de cette serie d’artieles ont &te consacrees & 
une etude detaill&e du fonctionnement et de la technique de mesure d’un 
generateur de micro-ondes (magnetron) & espace d’action ferme pour 
chauffage dielectrique d’aliments et de produits industriels. La presente 

troisieme et derniere partie est consacree a la constitution mecanique d’ur 
tel appareil. R 


R. HÜBNER: Utilisation industrielle de tubes d’&mission :p.17—-19% 
Dans les applications industrielles, le mode d’utilisation de tubes oscilla- 

teurs differe en de nombreux points de celui qu’on connait en radio- 
electrieite..On congoit ainsi que les fabricants se sont efforc&s & mettre au. 
point des «tubes generateurs>, convenant aux applications industrielles 
tout particulierement & cause de leur robustesse. De tels tubes sont 
generalement alimentes en alternatif brut, car on obtient ainsi des mon- 
tages plus simples. Il importe alors de choisir des tubes supportant facile- 
ment ces conditions d’utilisation. Un projet utilisant un tel tube genera- 
teur industriel, alimente en alternatif brut, est commente par unexemple. 


W. AUER et F: UNGEHR: Oscilloscope de dömonstration P.20-21 


L’oseilloscope de d&monstration deerit est &quips d’un tube de television 
de 53 cm. Un commutateur &lectronique permet la representation simul- 
tande de quatre phenomenes. Pour chacun des ces phenome£nes, on dispose 

de reglages d’amplitude et de luminosite, ainsi que de la possibilite de faire 
apparaitre un repere de temps. De plus, l’image peut ötre decalde surl’axe 
horizontal. En utilisant la hauteur entiere de l’&cran, on obtient une bande j 
passante allant de 2 Hz & 25 kHz. SE 


C. HEINDL: L’&at actuel de la technique oscilloscopique P.22— 24 


Les deux-premiöres parties de cette serie d’articles ont 6t& consacrees aux 
montages amplificateurs et aux lignes & retard, ainsi qu’& la conception 
des bases de temps et declencheurs. La prösente troisieme et derniere 
partie traite des tubes cathodiques et de leur alimentation, de celle des 


autres 6tages d’un oscilloscope, ainsi.que des caracteristigues des oscillo- 
scopes modernes. 


H. VÖLZ: La commande de moteurs de puissance reduwite p. 25—28 


Tandis que les moteurs de forte puissance &taient traites de preference dans 
les etudes publies jusqu’ici, le present article eontient des montages 
simples pour de reglage de moteurs & puissance reduite. Les calculs 
tiennent compte de toutes les influences parasites possibles et dont la 
reduction est obtenue par certains modes de commande. Un circuit ferme 
de röglage permet un nouveau affaiblissement de ces perturbations. Pour 


permettre une appr6ciation des ordres de grandeur, un exemple est calcule 
numeriquement. 


